FRANCISZEK TRZECKI 


Majster rzeznicki, 


b. Żołnierz Wojsk Polskich z r. 1831, 


przeżywszy lat 78, opatrzony SS. Sakramentami, po długiej a dolegliwćj chorobie, 
w dniu 27 Września 1882 roku zakończył żywot doczesny. 


W nieutulonym żalu pozostała żona wraz z rodziną, zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych 


1 pobożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok z domu pod L. 6 na Grzegórzkach w Piątek 


d. 29 Września o godz. 3 po południu wprost na Cmentarz. 


W drukarni „CZASU“ w Krakowie. 


